
デジタルボイスレコーダー 

品番 ICR-B80RM 

取扱説明書 証書 付 


お買い上げいただをましてありびとラございました。 

正しく安全にお使いいただくために、ご使巧前に必ず取扱説明書をよくお読み 
<ださい。 

お読みになった後は"いつでを見られる所"に大切に保管して<ださい。 

なお、この取扱説明書は"保証書付"になっています。保証書は「お買い上げ 
曰」、「販売店」などの記入を必ず確かめ、販売店よりお受け取りください。 


お客さまメモ 



お買い上げの際にご記入くださし、。 
お問いをわせの時などに便利です。 


品番 

ICR - B 80 RM 

お買い上げ日 

年月 曰 

お買い上げの 

販売店る 

電話 （) - 
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をを上のごま意 

ご使巧の前に、この r 安全上のごを意」をよくお読みのラえ正しくお使 
い < ださい。 

安全のため必ずお守りください。 

I 給表巧について 

製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や 
財産への損害を未然に防止ずるために、いろいろな絵表示をしてい 
ます。その表示と意昧は次のようになっています。内容をよく理解し 
てか5本文をお読みください。 


Am ^ 

この表示を無おして、誤った取り扱いをする 
と、人び死こまたは重傷を負う可能性び想定 
される内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取 D 扱いをする 
と、人び傷書を負う可能性び想定される内容 
および物的損害の発生び想定される内容を 
示しています。 

■給表示の例 


A 「注意(警告を含む)をラながす事項」をおします。 


0「し口まいけない行為屬止事項)」をおします。 


本体について 


A 警告 

■分解•改造しない 

® 本機を分脈改造しないでください。 

火災、 感電の原因となります。内部の点おおよび修理戌お買い上げ 
分®禁止の販売店にご依頼ください。 


はじめに 
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■運転中は使用しない 


0 

禁止 

自動車オートバイ、自転車などの運転をしなびらヘッドホンやイヤ 
ホンなどを使巧したな細かい操作をしたな表示画面を見ることは 
絶対におやめ < ださい。交通事故の原因になります。 

また、歩をなびら使用するときわ、事故を防ぐため、周囲の交通や路 
面状況に十分にご注意 < ださい。 

■ 内部に水や異物を入れな IA また風呂やシャワー室で使用し 
ない 

(§) 

水場禁止 

水や異物び入ると火災や感電の原因になります。 

万一、水や異物び入ったときは、乾電池を抜さ、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

■ 大音量で長時間続けて聞きずぎない 

0 

禁止 

ヘッドホンで聞くときに耳を刺激するよラな大さな音量で長時間続 
けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることびありますのでご注意く 
ださい。 

また、突然大をな音がでて耳を痛めることびありますのでボ IJ ユー 
ムは徐々に上げるようご注意くださし、。 


■ 極端な温度条件のもとでは使用しない 

0 結露などによる火災や感電の原因になります。温度び己む切下、また 
は3己む政上の場所では使用しないで < ださい。 

禁止 


■ 置を場所に注意 


0 

禁止 


湿気ほこりのをい場所や、油煙湯気び当たる場所に置かないでく 
ださい。火災、感電の原因となることびあります。 

また窓を閉めきった自動車の中や直射日光び当たる場所など温度 
び高 < なる場所に放置しないでくださし、火災故障の原因となるこ 
とびあります。 
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乾電池について 

A }iM 


乾電池は正し < 入れる 



乾電池を入れるときはプラスとマイナスの向きに注意し表示通り 
に入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災、け 
びや周囲を'汚損することびあります。 


■乾電池は巧電しない 


0 乾電池は充電しないでください。乾電池の破裂、液漏れにより、火 
災、けびの原因となります。 


禁止 


ショートさせない 


1 


ネックレスなどの金属物としわしよにしないでくださし、。乾電池の液 
漏れや、発熱、破裂の原因になります。 


■ 長時間入れたままにしない 


0 長時間 (1 週間程度)使用しないとさは乾電池を取り出しておいてく 
ださい。乾電池からの液漏れにより、火災、けび、周囲を';ち損する原 

ホホ I し a とな0ます。 


録音内容を消去ずるとをは、バッテリの確認をずる 



録音内容を消まするとき味ノ くッテリび十分に残っているかノ くッテリ 
表示を確認してください。消去の途中で電源び切れると、録音の容 
は消去で去ません。 


■クレジットカードなどをスピーカーに近づけない 


A スピーカーには強力な磁石を使用していますので、時計、クレ 
ジツトカード、磁気定期券、カセツトテープ、ビデオテープなど 
''一 の磁気テープは本体のそばに置かないでください。磁気び壊れて 

使用でをな<なることびあります。 
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録音中に電池残量表示が点丹した 5 

すぐに録音をやめて、新しい単4形アルカリ乾電池に交操してください。 

乾電池が液漏れしたとを 

液び本体内部に残ることびありますので、当社にご相談ください。 
液び目に入ったとさは、失明の原因になりますので、目をこす5 
ず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師に 
相談してください。液び身体やを服についたとさち、やけどなどの 
原因になりますので、すぐにされいな水で洗い流し、皮膚に炎症な 
どの症状びでたときには、医師に相談してください。 


電波障害自主規制について 

この装置[去情報処理装置等電波障害自主規制協舎 (VCCI) の基準に基 
づくクラス B 情報技術装置です。この装置Iも家庭環境で使用することを 
目的としていまずび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。 

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。 


登録商標についてのま意 

♦ I目 M および PC/AT は米国 International Business Machines 
Corporati 日 n の登録商標です。 

♦ Microsoft Windows Media™ および Windows® □ゴは米国およ 
びその他の国における米国 Microsoft Corporati 日 n の商標または 
登録商標です。 

♦ Windows Media™ Player は Microsoft Corp 日 ration の商標また 
は登録商標でず。 


•S Windows 

■S '' 


♦ その他本書で登場するシステムを製品名は一般に各開発;一力一 
の商標あるいは登録商標です。なお、本文中では™、®マークは明記 
していません。 
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付属品の確認 

箱か5出し、付属品びそろっているか確認してください。 

♦ デジタルボイスレコーダー本体] ♦ 専巧 US 日接続ケープル . 1 



主な特長 

泣 64 MB メモリ内蔵で高音質録音可能！ 

♦ MP3 音声データで、約巳時間の高音質録音が可能です。 
♦ ステレオが部マイクでステレオ録音びでをます。 

( 2 ) パソコンと接続可能！ 

♦ US 巨ドライバ不要で、簡単にパソコンに接続できます。 
CWinclows98/98SE は専用 US 日ドライバのインス! -- ルび必 

要となります。一28ぺージ ru 甜ドライ；くのインストール」参照） 
♦ フ□ッピーディスクなどの巧わりとしてパソコンデータの 
一時保存にわ使えます。 

♦ 本磯で作成した音声ファイルはパソコンで再生できます。 
CMP3 び再生巧能な Windows Media 円 ayer 等のソフトウェア 
をインストールする必要びあります。） 


はじめに 
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る部のなまえ 

くわしくは、 （） 内のぺージをご覧ください。 


本体 


J 


ヘッドホン 端モ 

(12.] 日ページ) 

液晶ノ ネル’ 

(9 ページ） 

音量 +/—ボタン 
(1 己、18ページ） 

消去 ボタン 
(巧ページ） 


メニュ ー/ 停止 ボタン 

(14 ぺージ） 


内蔵マイク 
(1 日ぺージ） 


USB 保護カバー 



ステレオマイク 端テ 

(1 を ] 色ぺージ） 

ジョグスイッチ 
[*< ►/ ル電源、 ►►!] 

(に、17ページ） 
スピーカー (背面） 


ポーズ/録音 ボタン 
[H 日 LD ボタン] 


(14 ぺージ） 


電池ぶた(背面） 
( 10ページ） 


US 巨端テ 
(34 ページ) 

































液晶パネル 


電池残量表示 
(1 1ページ） 


録音モード表术 
(1 3ページ） 


-録音表71^ 
(14 ページ） 


^巧 L ⑩纖卜京ィ号表示 


kikllzl&lzi\ 


時間表示 


は 

じ 

め 

に 


再生時:再生経過時間 
録音時:録音巧能時間 

停止時:選択されているファイルの再生時間 
♦ メッセージ表示 


参モード表术 


フアイル番号表术 

録音ファイル数び2日日を越えたと志ファイル番号は下記のと 
おり表示されます。 


「ファイ J レ番号:200〜2白白^ 


P ファイル番号:3日日！ん L 1 

\|/ 


\|/ 

mo 

/し/し/ 


: jiin 
ミし'し/ 

"1" び常に点滅します。 


"日日"び表示され、常に点滅し 

上記はファイル番号"2日 8" を 
表します。 


ます。 
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お使いになるまえに 



•乾電池の入れ方 


[/] 





電池残量表示 


電池残量は、液晶ノ（ネルの電池残量表示で確認してください。 

\ I / 


消灯 


点滅 


点巧 


(満タン） 


(か量） 


電池残量 

" L 0" 表示後液晶 y ネル表示消な—— 


’電池切れ 


電池残量表示び点灯したときは、新しい単 4 おアルカ U 乾電池と交換し 
て < ださい。 


• 乾電池化温度び已で〜3己での環境でご使用ください。物こ、夏の車内には 
放置しないでください。 

• 使いきった乾電池は法律に従って処分してくださし、。 

• 録音中、録音一時停止み再生み消去みフオーマット中に乾電池を抜<と、 
録音内容び壊れる可能性びありまず。 

• 録音中、録音一時停止中に乾電池を抜くと、録音内容は保存されません。 

• 付属の乾電池はモニタ用ですので、寿命び短いことびあります。 


はじめに 


7 7 













電源を入/切にずる 

ジョグ スイッチ (電源) を 長 巧ししまず。 

►/" 電源 



" HELL 日"と表示され、電源び入り、下記の表示に移りまず。 
[液晶パネル表示] 

P 再生巧象ファイルがある時-! 

" HELL 日"と表おされた後、 

ファイル番号]の再生時間び 
表示されます。 


再度ジョグ スイッチ (電源)を長巧しすると、 " WE " と表示され電源び切 
れます。 


才ートパワーオフ機能 


♦ 電源が入った状態で、約日分間放置しておくと、自動的に電源び切 
れます。 

♦ 録音一時停止中に、約已分間放置しておくと、録音していたフアイ 
ルを作成した後、電源が切れまず。 

ヘッドホン(市販品)を使用ずる 

ヘッドホン 端テに差し込んでください。ヘッドホンを差し込むと、ス 
ピーカーか5音は出ません。 

ステレオが部マイク(サービス対応品)を使用ずる 

ステレオマイク 端テに差し込んでください。ステレオが部マイクを差し 
込むと、内蔵マイクははた5きません。（ま文:番号:64已日日色9目白 2) 

12 


r 再生対象ファイルがない時1 

"HELL 日"と 表示され た乾 
" no " " dATA " と2回点灯し、 
ファイル番号" 日"、 再生時間 
"日:日日:日日"と 表示され ます。 

n 

nnnnn 
u uu uu 




















録音する 


の 


録音モードを選択する 


録音モードにはスタンダードモードと □ング モードの2種類びあります。 
颗]期設定では、スタンダードモードになっています。ただし、録音時 
間は録音状態によって録音可能時間表示とは異なる場合があります。 

I ——スタンタードモード ——I 

高音質で約3時間の録音び 
可能です。（内蔵マイク） 


-□ングモード - 

スタンダードモードより音質は 
努〇ますび、約日時間の録音び 
可能です。（内蔵マイク） 


[録音モードの選択方法] 


操作とはた5を 


液晶パネル表示 


停止状態で、メニュー/停止ボタンを 
長巧しずる 

♦ モード表示部分び点滅します。 


グ-与7ゴ 


2ジョグスイッチを軽くスライドさせ、 
録音モードを選ぶ 

♦ 選お後、約已秒程度放置しておくと、自 
動的に設定され停止状態になります。 


スタンダードモード 


グ 


□ングモード 


L 


い n 弓 


各録音モードの最大録音時間とは別に、 本機で録音できる 最大ファイル数は 
2已6ファイルとなります。録音可能時間び残っていても、2已7じし L のファイ 
ルを録音することはできません。2已7ファイル目を録音しようとすると 
"FULL’ と表おされます。 


はじめに 薑本操作 
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@ 録音を開始ずる 

ポーズ/録音ボタンを巧しまず。 



"R" び表示され録音び始まります似降録音モードはスタンダード 
モードで説明します)。 

現在録音しているファイル番号と録音可能時間を表示します。 


録音を停止するには 


メニュー/停止ボタンを押しまず。 


録音していたファイル番号と録音した時間を表示します。 


録音を一時信止するには 


ポーズ/録音ボタンを押しまず。 


録音していたファイル番号び表示され録音可能時間び点滅します。 
再度ポーズ/録音ボタンを巧すと、録音び再開します。 





\1/\ ®\ I I 

がみが 
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録音巧客をモニタずるには 


ヘッドホン端子にヘッドホン(市販品)を差し込みます。その状態で、13 
ページからの手順にしたびって録音をすると、録音している内容を 
ヘッドホンから聞くことびでをます。 


音量を調節ずるには 


録音内容モニター時の音量を調節します。 
音量一または+を押します。 


音量レベルび数値 (VOL: 〇〜V日し 20) で表示されます。 


/ / m . 

, 

/ 

jn 

い'し'し' 

-し' 


V 貴寒. 



薑本操作 
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内蔵マイクとステレオ外部マイクの切り誓えは必ず停止中におこなっ 
て < ださい。 

録音レベルは自動設定されますので、手動設定はでをません。 

♦ 巧蔵マイクで録音時ーモノラル録音 
♦ 夕+部マイクで録音時^ステレオ録音 

録音時間 

録音時間は内蔵マイクと外部マイクによって政下のように変化します。 
♦内蔵マイク(モノラル録音） 

スタンダードモード：約3時間 □ングモード ：約曰時間 

♦外部マイク(ステレオ録音） 

スタンダードモード：約2時間30分 □ングモード ：約4時間 
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再生する 

(7 j 再生したいファイルを選択する 

電源を入れ、ジョグスイッチを軽 < スライドしまず。 


◄ — ► 、 

/ 

◄◄ ►/ll 電源 

t 1.1 1 1.1 It 

1111111111111 1111111111111 

LI UD UD 


ジョグスイッチをに動かす：次のファイルのファイル番号と 

再生時間を表示 

ジョグスイッチをに動かす：前のファイルのファイル番号と 

再生時間を表示 


( 2 ) 再生を開始ずる 

ジョグスイッチを軽く巧しまず。 



再生を開始します。 

ファイル番号と再生経過時間を表示します。 


ごミ主意 


• 容量の大さいファイルは、ボタンを押してから動作するまでの時間び少、し 
かかることびあります。ファイル数び極端に多しVI合ち、ボタンを巧してか 
ら動作するまでの時間び少、しかかることびあります。 

• MP3 ファイルによって(も再生時間表示と実隙の再生時間び異なることび 
おじます。 


薑本操作 
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再生を途中で停止ずるには 


メニュー/停止ボタンを巧しまず。 



再生していたファイルま号と再生時間を表示します。 


再生を一時停止ずるには 


ジョグスイッチを軽 < 押しまず。 



現在再生しているファイルの再生経過時間が点滅します。 
再度ジョグスイッチを巧すと、再生を再開します。 


音量を調節するには 


ファイル再生時の音量を調節します。 
音量一または+を押します。 




音量レベルび数値(V 日 L: 日〜 V 日 L:2 日) で表示され ます。 
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再生を早送りするには 


♦ 再生中に、ジョグスイッチを MH 方向にスライドして、長巧ししまず。 


電源 


現在再生しているファイルを早送りします。 

ファイルの最後まで早送りすると、次のファイルの先頭か5早送り再 
生を続けます。 

最終ファイルの早送り再生終了豁停止状態になります。 

早送り再生中、ファイルの音声は出力されます(再生一時停止時に早 
送り再生をした場合は、音声は出力されません)。 


• 早送り再生は3段階(約吕倍を約日倍患約20倍速)に速度が変わり 
ます。 

早送り 

再生速度 r ~ K ]2 倍速^!-約5倍速- lr ■^ q 20倍速—— 


ジョグスイッチ 3秒 10秒 

長巧し時間 

♦ ジョグスイッチか5手をはなしまず。 

早送 D 再生を解除しまず。 


ファイル送りずるには 


巧生、停止、再生一時停止中に、ジョグスイッチを ►w 方向にスライドしま 
す。連続でファイル送りをするには、停止中にジョグスイッチを ►w 方 
向にスライドして、長巧しします。 
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薑本操作 















再生を早戻しするには 


♦ 再生中に、ジョグスイッチを方向にスライドして、長巧しします。 


►/" 電源 


現在再生しているファイルを早戻しします。 

ファイルの先頭まで早戻しすると、そのひとつ前のファイルの最後か 
5早戻し再生を続けます。 

一番先頭のファイルの早戻し再生終了後、ジョグスイッチから手をは 
なすと先頭のファイルの再生を始めます。 

早戻し再生中、ファイルの音声は出力されます(再生一時停止時に早 
戻し再生をした場含は、音青は出力されません)。 

♦ 早戻し再生は3段階(約2倍患約已倍患約20倍速)に速度び変わ 
りまず。 


早戻し 

再生速度 H ^勺吕倍速 ■^l -約已倍速-1广一約吕〇倍速—— 


ジョグスイッチ 3砂 ] 日秒 

長巧し時間 


• ジョグスイッチか5手をはなしまず。 

早戻し再生を解除します。 


ファイル戻しするには 


再生、停止、巧生一時停止中に、ジョグスイッチを4ィ方向にスライドしま 
す。連続でファイル戻しをするには、停止中にジョグスイッチをI◄◄方 
向にスライドして、長押しします。 
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いろいろな操作をおこなラ 

誤動作を防止ずる(ホールド機能） 

録音または再生中に誤ってボタンを巧し、操作を中断してしまラことを 
防ぎます。 


※再生中にホールドした場 S ま、最終ファイルの再生終了時にホールド 
機能は自動的に解除されます。 

※録音中にホールドした場合は、メモリび FULU こなり録音が終了した 
時点で、ホールド機能は自動的に解除されます。 

※電池びなくなった場含Iも電源び切れた時点でホールド機能は自動的 
に解除されます。 


操作とはた 5 を 

液晶バネル表示 

1録音または再生中にポーズ/録音ボ 


録音中の例 


タンを長巧しする 


© し! 


♦ "Hd- 加"と表示され、ホールド機能 


/し/。' - On 


びはたらさます。 

ホールド機能中に操作 

♦ ホールド機能中に、操作ボタンを押 

ボタンを}甲したとを 

すと、 "Hold" と表示されるだけで 


© し! 


各ボタンは機能しません。 


Ho Id 


2 再度ポーズ/録音ボタンを長巧しず 




る 


©_V| 


♦ "Hd- 日 F’’ と表示されホールド機能 


Hd - 日!- 


び解除されます。 





薑本操作 
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ビープ音の有無を選択ずる 


ボタンを押したとさのビープ音のち無を選択でをます。巧期設定では 
ビープ音は ON になっています。 


操作とはた6を 

液晶パネル表示 

1 停止状態で、メニュ ー/ 停止ボタン 
を長巧しずる 


l ?- S)d 


^ 再度メニュー/停止ボタンを巧ず 

^ ♦ モード表示部分び点滅します。 


bP-On 


q ジョグスイッチを軽くスライドし、 
ビープ音"入/切"を還ぶ 

• 選択を、約己秒程度放置しておくと自 
動的に設定され停止状態にな D ます。 

ビープ音入モード 


!コト,- un 


ビープ音切モード 


bP-OF 
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PLAY モードを選択する 

本機で録音したファイルは V 0 に E フォルダに保をされ本機で再生を 
おこないたしル/ IP 3 ファイルは MUS にフォルダに保存します。 

(38 ぺージ「1」ムーバブルディスクの表示について」参照)。 

PLAY モードには、 ALL モードと MUS にモードびあります。（巧期設定は 
ALL モードになつていまず） 

ALL モードでは V0 に E フォルダおよび MUS にフォルダ内の内容を再 
をしまず。 

MUS にモードでは MUS にフォルダ内の内容のみを再生しまず。 


操作とはた目き 

液晶パネル表示 

1 停止状態で、メニュ ー/ 停止ボタン 

を長巧しする 


_ 、_!_/ i 1 / 


ご メニュー/停止ボタンを 2 回巧ず 

• モード表示部分び点滅します。 


r - d-fii 


3 ジョグスイッチを軽くスライドし、 
PLAY モードを選ぶ 

• 選択後、約己秒程度放置してお < と自 
動的に設定され、停止が態になりま 
す。 

l\y 

ALL モード 

Fd-Ri 

1 US にモート 

F cl-nil 



ごを意 


• MUS にモードのまま終了した場合でち、なに電源を入れたときに MUSK 
フオルダ内に再生対象ファイルびなし V ： 志自動的に ALL モードに切り替わ 
るため、 MUS に モードは選択できません。 

• MUS にモードのときに本機を使用して録音すると、録音したファイルは 
V0 に E フオルダに保存され自動的に ALL モードに切り曽わりまず。 


基本操作 
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ファイルを削除ずる 


本機に録音されているファイルを削除します。 

脂定ファイルを削除ずる場含] 


操作とはた 5 き 

液晶パネル表示 

1 停止げ態で、消去ボタンを巧ず 

♦ "ERASE" と点滅します。 


、ぃ、1 /、1 / 
W 巧が 


〇 ジョグスイッチを軽くスライドし、削 

除したいファイルを還ぶ 


、1 /、1 /、 1'-’ 


3 再度消ちボタンを長巧しずる 

• 選択したファイルび削除され、停止 
状態にな D ます。 





[ずべてのファイルを削除ずる場合] 

削除でさるのは本機で再生可能な MP3 ファイルのみです。他の形式の 
ファイルは削除することはできません。また、 MP3 ファイルも再生可能 
なフオルダに入っていない場含、削除することはでさません。 


操作とはた 5 き 

液晶パネル表示 

1 停止状態で、消去ボタンを長巧しする 

♦ "AL" と" ERASE" が点滅します。 


、淵誓 


〇 再度消ちボタンを長巧しずる 

• すべてのファイルび削除され、停止 
状態にな0ます。 


11 L 



ファイル削除操作を解除するには、 メニユ ー/ 停止 ボタンを押します。 


ごを意 


MUS にモードに設定されている場を、削除できるファイルは MUS にフオルダ内 
のファイルに限られます (MUS にフオルダ内のファイルを全て削除するときは 
"AL" の部分び Td" と表示されます)。 
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内容をフォーマット(初期化)ずる 


本機を使用していて不具をび出たとさ、乾電池を入れ直す、あるいは 
フオーマットすることによって症状び直る場をびあります。 
フォーマットしても音量録音モード、再生モード、ビープ音の設定は保存 
されます。 


操作とはた6さ 


液晶パネル表示 


電源が切れているが態で、消去ボタ 
ンとジョグスイッチを同時に長押しず 
る 

♦ "HELL 日"と表示された豁全 
ての表示び点滅します。 


断 L 棘''姑' 

吕郎浸目 


2 再度消去ボタンを巧ず 

♦ フオーマットび実行され" m 
dATA" と表示された後、停止 
状態になります。 


※操作2で、消去ボタンを巧さずに約曰秒程度放置するか、ジョグスイッ 
チを長巧しすると、フォーマット操作は解除され電源び切れます。 


フオーマットすると、内蔵メモリに記録されたファイルはすべて消されます。消され 
たファイルは復元でさません。 



"FAT" と点滅表示された場合、録音内容び 
壊れています。一度電源を切って、フオー 
マットして < ださい。 


基本操作 
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録音可能時間を表示ずる 

録音できる残り時間を表示しまず。 

停止中に、 メニュー/停止 ボタンを1 回 押します。 



録音可能時間び表示されます。 
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パソコンに接続して巧ラ 

動作環境 

本磯をノ VV ] ンに接続して音楽データを取り込む場合、 ]；( 下のようなパソ 
]ン環境び必到こなります。 

■ Windows 搭載パソコン ■ 

NEC PC -98 シ U - ズとその互換機 ‘ Macintosh では動作保罰いたし 
ませんのでごを意 < ださし、。 


対応機種 

IBM PC / AT 互換機 

対応 OS (曰本語版） 

Windows XP Home Edition 

Windows XP Professional 

Windows Millennium Eclition ( Me ) 
Windows 2000 Professional 
Windows 98 

Windows 98 Second Edition 

US 巨ポ ー t ^ 

本製品接続時にひとつ必要 

サウンドボード 

Windows ® 互換の]目- bit をサポート 

その他 

スピーカーまたはヘッドホンび必要 


ごま意 


• 政下の環境での動作保証はいたしません。 

- Windows を曰 S からのアップグレード環境 
—Windows 日目 、 Windows NT 
- Windows 各 OS のデュアルプート環境 

• 推奨環境すベてのパソコンについて動作を保話するちのではありません。 

• ご利用の環境によっては、スタンバイ、サスペンドなどのモードび正常に 
動作しない場含びあります。その場合は、本機使巧時にはそれらのモード 
を使用しないでください。 

• Windows 目 8/98 SE は専巧 US 日ドライバび必要です。この専用 US 巨ド 
ライバはインターネット上からダウン□-ドする必要びあります。ダウン 
□ード方法は次のページをご参照ください。 


応用操作 
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USB ドライバのインストール ( Windows 98/98 SE のみ) 


ここではお手持ちのノ VV ] ンに Windows 目8/目 8 SE 専用の US 巨ドライバ 
をインストールする方法を説明します。 

Wind 日 wsXP / Me /2 日日日をごイ蛹 CD#&I よ WindowsIP ^’ ライノ の 1 W 乍 
しますので、インス!-ールする必要はあ0ません。 

※本磯を接続したときに「 I ：ファイル名)’び見つかりません。」と表示され 
た場含、 Windows システムの CD - ROM を挿入して、必要なファイルをイ 
ンス I — ルしてください。 

^7 ) パソコンの電源を入れ、 Windows を起動ずる 
(^2) Internet Explorer よりホームぺージにアクセスずる 

1 .Internet Explorer を起動させてアドレスのボックスに "http:// 
www.di 旨 ital-sanyo-com/’ を入力しまず。 

をページび表示された5オーディオの紹介をク I 」ックします(ページデ 
ヴインは2日日2年現在のもので予告な < 変更する場合びあります)。 
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3 表示された三洋テクノサウンド株式芸社のホームぺージの中にある 
に R - 巨8日 RM の紹介べージへと進んでくださし、 

( 3 ) ドライバをパソコンにダウン□-ドずる 

1. に R - B 80 RM の紹介べージの中にある ユーザーヴポー トをク I 」ックしま 
す。 

2. Windows 98/98 SE 専用 US 巨ドライバのダウン□-ドをク U ックし 

ます。 

3. シリアルナンパ’一の入力を要まする画面び表示されます。本機の電池 
ケース巧側面に貼り付け5れてし、るシ I 」乃レナン/ (-を左か68お诗 
で入力した後、 [ OK ] をクリックします。 

4. [保词をク I 」ックし任意の保を場所を指定した儀[ダウン□-ド]をク 
U ックします。 



クリック 


これでドライバをノ くソコンにインス!ルするソフトび保存されました。 
圧縮されてしほすので、保存したファイルをダブルク U ックしてくださ 
い。自動的に解凍処理されます。 

(4) 本機をパソコンに接続ずる 

接続ち法は、34ぺージ:手順1 [本機をパソコンに接続ず别を ご覧くだ 
さい。 


応用操作 
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ドライバをパソコンにインス!ルずる 

1. 酣しい A — ドウエアの剧日ウイザー鬥が 開くので、 [次へ] をクリックし 
て < ださい。 



2. 検索ち法の [使用中のデ V (イスに適切なドライ/巧検索ずる] を選んで 
チェックします。 [次へ] をク U ックしてください。 
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3. [検索場所の指冠に チェックし [参 剧をク U ックして手順3でドライバ 
を保存した場所を指定します。ドラ イノ （の置し、てある場所の指定びでき 
たら、 [なへ] をク U ックしてください。 



4. ドライバの検索び終わり、インストールの準備びできました0 炊へ] をク 
U ックしてください。 



応用操作 
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己 . USB Device びインストールされました。[完了]をク U ックしてくださ 
しん 



6. 弓 I き続き 、 USB Mass Storage Device のインス!^ルび始まります。 
自動的に[新しい八ードウエアの追加ウィザード]の画面に進みまずの 
で、本機をノ ':ソコンか日抜かないでください。 

願しし、ノ ドウエアの剧ロウィザ’ード]の画面が表示された日、]〜己と 
同じ手順でインストールをおこなつてくださし、。 

これで USB ドライノ（びインス!-ールされました。 


3S 
















USB ドライノ（び正しくインス!ルされているか、政下の方法で確かめる 
ことびでさます。 


ドライパが正しくインストールされているか確かめるには 


1. [スタート]メニュ ーー 歐茵ーロン怕ールイはル]-[システム]-[シ 
ステムのプ f ティ]タブ内の[デ/ (イスマネージャ]を開をまず。 
[ A — ドディスクコン H □—ラ]をダブルク U ックして [USB Mass Stor ¬ 
age Device ] と[ユ ニ バーヴルシ U アルバスコント□-ラ]をダブルク 
U ックして [SANYO に R - B 8 功び表示されていれば正しくインストー 
ルされていまず。 
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パソコンに保巧されたファイルを本機に転送する 

バソコンに保存されたファイル ( MP 3 あ式)を本機で再生することびでき 
ます。 

(^7 ] 本機をパソコンに接続ずる 

本機の US 巨端テを直驗くソ]ンの US 日端子につなぐことがでをます。 
US 巨保護カバーをがして、挿入方向に気をつけて接続してください。 
また、無理な姿勢で挿入すると、本機に負担びかかり、故障する場をび 
あります。その場合は、専巧 US 目接続ケーブル(付属)を使用してくだ 
さい。 




ごを意 


• MP3 あ式のファイルでち、本機で正常に再生でさない場をびあります。 

• お客さまび転をした MP3 形式ファイルは、個人として楽しむほかは善作権 
上、権利者に無断で使巧することびでをませんのでご注意ください。 
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居を巧っをフ7イルの) 
^マイビウチヤ 


バィむ-ジ，ゥし T J 

fV ェ..トトル做峨1@ 


①ちクリック 


I V IDhO— ルバホルに） 

: .；, ブリンタヒ FM 

かへルフけボ—卜(が 
_«J 巧巧を） 

ご巧イル名を巧$してまけあ) 


為去品' ~3 


封里ぬ） 

ネクトワ-クドライ: 


③選択 


ネットワ-クドライフ①。かの... 

デスウトップにを示运〉 

るお①交モ(凹） 

プ山斤ィ吸 


ず < てのプ D ヴラムの !^ I 


これで、ェクスプ □— ラび起動します。 


3己 


ちよつとこれを 


本書で説明に使用する Windows XP の画面はエクスプ□-ラを使用 
したちのです。エクスプ □— ラを起動しない場合でち、画面の表示方法 
び異なるだけで、同じ動作を問題なくおこなえます。 

本書と同じエクスプ□—ラ画面でご使用になる場合は、 li (下のち法で 
Windows XP のエクスプローラを起動させてください。 

※〇 S のパージョンやメーカーにより、お客さまのバソコン表示画面と本 
書掲載画面とび一致しない場合がありまずび、問題はありません。 

[スタート]の中の[マイコンピュータ]をちク IJ ックしてメニューを呼び 
出し、[エクスプローラ]を逞おします。 


応用操作 
































@ Windows が実行する動作を選ぶ 

接続後、下記画面び表示されます (Windows XP のみ)。 

Windows 目 8/98 SE / Me / 2000に関しては、この操作はありません 
ので、手順3へ進んでください。 

似降、説明で使用する画面は WindowsXP となります） 


リみ r 巧ブルデイスウむ:> 


朔 r " 端臘,譜裝隘4蝶譜完しを。械。 


ぶ！音楽フマイル 

Widows が実行するか巧を度んでください。 
I 再生 


0 


..''.'"か M か3|〇〇1 か.I巧巧 


'护巧禪摇娜击すを 


[OSDM 


①選択 


②チェック 


：!巧に进巧したれ巧を巧う。， 


⑤クリック 


0K || キ忙セルI 


お客さまの使用環境に合わせて設定してください。 

本書の例では[何もしない]を選択乾[常に選択した動作を行う。]に 
チェックし、 [0 K ] をクリックしています。 

これで、パソコンとの接続は完了です。 


パソコンに接続している間本機は!^^下の表示になり、どの操作ボタン 
を押してち反応しません。 

本機をパソコンか5取り列すときは、42ぺージの r 本機をパソコンか 
5取り外ず J の作業を必ずおこなってください。通信表示中は本機を 

パソコンか5抜かないでください。 


V ':ソコンとの通信時の本機表示] 



[パソコン接続時の本機表示] 
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ファイルを本機にコピーずる 


コピーしたい MP3 ファイルを選択し、リムーバブルディスクの 
MUS にフォルダ内にドラッグ&ド□ップします。 


C：¥Documerits and Settines¥User¥My I 


曰回因 


ファイルの混美追）をモな）わ就 CA り迫〉クールの〜 I け妙 ^ 

苗戻る，。..> す.;' 巧ま，:.フホルタよぶ父 

でドレん-が C：VDocuments and Se け ings ¥ User¥My Oocuments¥M 

フォルタ 

@ デスクトップ 
曰。マイドキユタント 
a 进マイピクチザ 
', A マイ む—ジゥウ 
过マイピウチザ 



ラックぶドロ 


过戻る- — J .で/-巧ホ。フォルタ 

节迎[口 G:¥MUS に ： 

フがげ XI 

过デスクトップ A I 

みI。マイドキュ於卜 
白いイコンビュータ 
宙 Ji 3.5 インチ FD (か 
ホ4 □一カルディスウむ） 

虫苗 CD ドを f ブ瓜:） 

曰 W リムーバブルディスク生:）. 

( MUSIC 1 

VO ぶ 



これで、本機への転送は完了です。 


ファイルは必ずリムーバブルディスク巧の MUS にフオルダ内に入れてくださ 
い。 VOICE フオルダに入れても再生できません。 


応巧操作 
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u ムーバブルディスクの表示について 


本機をパソコンに接続すると、 Windows のマイコンピュータ内にリ 
ムーバブルディスクとして表示されます。 



U ムーバブルディスク内は、 VO に E フォルダと MUS にフォルダに別れ 

ます。（関連ページー23ページ rPLA 丫モードを選おする」） 

[VO に E フォルダ] 

本徽こて録音したファイルを保存するフォルダ。 

♦ 本機にて録音したファイルは、"に R_XXX (ファイル番号). MP 3" と 
いう名に変換され自動的に VO に E フォルダに保存されます ( MP 3 
形式のファイルです)。 

♦ ファイル名を変更するとそのファイルは本機で再生できなくな0ま 
すのでごま意ください。 

♦ VO に E フォルダ内のファイルは、ファイル番号順に再生されます。 

♦ VO に E フォルダは、2已目ファイルまでしか保存できません。 

♦ VO に E フオルダ内のファイルは 、 Windows Media 円 ayer 等のソ 
フトウェアを使用してパソコン上で間くことびできます。 

[MUSIC フォルタ’] 

パソコンか5転送ずるファイルを保存ずるフォルタ’。 

♦ 転送するファイル名はどのようなものでわ構いませんび、 MP 3 形式 
のファイルに限0ます。 

♦ MUS にフォルダのファイルは、パソコンか5転送された順に再生さ 
れます。ファイルを削除したり、追加した場合に関しては再生順が変 
わる場合びあります。 

♦ 容量範囲内であれ肤 MUS にフォルダ内に保をできるファイル数に 
制限はありません。 
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本機に録音されたファイルを削除ずる 

♦ パソコン画面上で、本機に録音されたファイルを削除します。 

ノ くソ]ン圍上で(もファイル名她名)等び表示されるた於削除し 
たいファイルを正確に指定することびでさます。 

♦ 本機を使用して、ファイルを削除するに味24ページ「ファイルを削 
除する」をご覽ください。 

削除したいファイルを選択酱マウスのちク U ックでメニューを出し悄 y 
除]を選択します。 



ブ□パティお) 

これで、選択したファイルは削除されます。 


応用操作 
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パソコンで本機をフォーマット湖期化)する 

• パソコン a ® 上で、本機の内容をフォーマット倒期化)しまず。 

• 本機を使用して、フォーマットするに比2已ページ阴容をフォーマット 
彻期化)ずる」をご覧ください。 

Windows のマイコンピュータ内のリムーバブルディスク(本徽を逞巧 

後、 マウスのちク I 」ックでメニューを出し、口才ーマット]を還択します。 



技索®… 

白由]再生史） 

典有と林ユリティ(出-'- 

⑤還択] 

叫ジ^‘止 lO' ぶ 


孤)取りの 
コピ-(色 

る齡喊ち(曲 
フ□パティが 


ごを意 


• パソコンの設定で隠しファイルび見える よ ラに設定している場合 、 US 巨 接 
続をすると旧8日 SYSTM . に刊というファイルを見ることびでをますび、 
このファイルを削除すると、各設定値は電源を再び入れた時に 設定値び 初 
期化されます。設定値とは、音量録音モード、再生モード、ビープ音の設定 
のことです。 
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ファイルシステムから [ FAT ] を選択し欄抱]をクリックします。 


客畳の： 


161.3 MB 

ィ 

77イルシステム f ) 



■■■■■-41 


ア□なーシヨンユニットサイズ(互） 


p きをのア□ケ-ションサイズ 


ボリュームラベル 

フォーマットオフシ3ン但） 
□ W 》 クフォベット喧） 


3 


①選択1 


音量録音モード、再生モード、ビープ音等の設定はフオー マツ 初 
期化されます。 

《ファイルシステムは [ FAT ] を疆尺してくださ八それじけに)場含、本磯 
び正常に動作しません。 


応用操作 
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本機をパソコンか 5 取りがず 

♦ Winclciws 98/98 SE をご使用の場合、この操作は不要となりまず。 

通信していない事を確認してか5、本機をそのままパソ]ンから取り 
かしてください。 


I ：パソコンとの通信時の本機表示] 



[パソコン接続時の本機表示] 

PC 


•Windows XP / Me / 2000をご使用の場合、 Tl 己の手順で取りがして 
ください。 

日 S によって若干画面表示び異なりますび、ご了承ください。 

( L 如を説明で使用ずる画面は WindowsXP となります） 


(/ 5 [タスクトレイ]のアイコンをクリックずる； 

Wind 日 WS 画面ち下の[タスクトレイ]のアイ]ンをク U ックしまず。 



《 アイ]ンび表示されない場含比 Windows のへ J レプを参照してくだ 
さし、。 


(^ 2 ) 表示された 「 A — ドウエアの…」をクリックする 


A — ドウ I アのちをね取りホし垣） 


ぶリ 


ツク 


4S 













@ デバイスを選択し、[停止]をクリックずる 

[ USB 大容量記憶装置デバイス]を選択し、腊山をク I 」ックします。 



(4 [停止するデバイスを確認し、 [0 K ] をクリックする） 

[ SANY 0 ICR - B 80 RM 1.00] が一覧内に表示されていることを確認 
し、 [ USB 大客量記憶装置デバイス]を選択して、にに]をクリックします。 



応用操作 


本機をパソコンから取りがしてください。 
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巧障かな？と思 5 まえに 

販売店にご相談になる前に、下記をお確かめください。 

直5ない場をは、お買い上げの販売店へご相談ください。 


本機び動作しない 


原 因 

乾電池び正しく入っていないか、乾電池切れである 

解ミ夫ち法 

乾電池び正しく入っていることを確認してください。 

一度乾電池を完全に扳いてか日、乾電池を入れ直してく 
ださい。または新しいアルカ1」乾電池に誓えて < ださい。 

1日ページ r 乾電池の入れ方」参照 


原 因 

內蔵;><モ|」び異常である 

解ミ夫ち法 

内蔵 > モリをフォーマット湖期化）してか5、再度録音 
しなおして < ださい。 

2已ぺージ r 内容をフォーマットする」参照 

4日ぺージ r パソ]ンで本機をフォーマットずる」参照 


ボタンを巧してを反応しない 


原 因 

誤動作防止機能(ホールド機能)び設定されている 

解ミ夫ち法 

誤動作防止機能(ホールド機能)を解除してください。 
21ぺージ r 誤動作を防止する(ホールド磯能)」参照 


原 因 

US 巨接続したままである 

解まち法 

本機の US 日コネクタを外してくださし、。 


音声が聞こえない 


原 因 

音量びルさし、 

解ミ夫ち法 

音量を調節してくださし、。 

18ページ「音量を調節するには」参照 
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VO に E フオルダ巧のファイルが再生できない 



原 因 

PLAY モードび MUS にモードになっている 

解ミ夫ち法 

ALL モードに誓えてください。 

23ぺージ 「 PLAY モードを選択する」参照 


原 因 

ファイル名び異なる 

解ミ夫ち法 

パソコン上でファイル名を変更すると、再生できませ 
ん。ファイル名を"に R_XXX ロァイル番号). MP 3" に 
戻して < ださい。 

38ぺージ「リムーバブルディスクの表示について」参照 


MUS にフォルダ内のファイルり巧生できな U または正しくち生できない 


原 因 

再生できるファイル形式ではない 

解巧ち法 

MP 3 あ式のファイルをご使用くださし、。 


原 因 

転送先び異なる 

解巧ち法 

パソコンか曰ファイルを転送するときに、 V 日に E フオル 
ダに入れてち、本機で再生でをません。必ず U ムーパブ 
ルディスク内の MUS にフオルダ内に転送してください。 
38ぺージ「リムーバブルディスクの表示について」参照 


原 因 

再生の基準に満たない 

解巧ち法 

液晶ノ（ネルに"-:--:--"と表示されるファイルは、本 


機では再生不可な MP 3 ファイルか、容量び1 KB 政下 他 

の MP 3 ファイルで、本機では再生できません。 


原 因 

本機で再生できないデータとなっている 

解み方法 

エンコーダー ( MP 3 変換)ソフトを別のものに変えて 
ファイルを作成してくださし、。 
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パソコン接続時に、リムーバブルディスクが表示されない 


原 因 

J (ソコンと本機び正しく接続されていない 

解み方法 

パソコンの US 巨ポートに最後まで正しく差し込まれ 
ているか、また US 目ケーブル使刷きは本機側の USB 
コネクタび正しく最後まで差し込まれているかどラ 
か確認して < ださし、。 

34ページ r 本機を y r ソコンに接続する」参照 


原 因 

ノ くソコンからの電源供給び不十分 

解ミ夫ち法 

USB 八ブを利用している場合は、バソコン本体の 
USB ポートと本機を接続してください。または、パソ 
コン本体に複数 USB ポートびある場合1主他のポート 
に接続してください。 

34ページ r 本機をノ（ソコンに接続ずる」参照 


原 因 

US 目ドライバび正しくインス!-ールされていない 

解みち法 

US 目ドライバび正しくインストールされているか確認して 
ください(パソ]ンの日 S び Winclows 98/98 SE のみ)。 
[確認ち法] 

1. [マイコンピュータ]をちク1」ックし、[プ□パティ]を選択。 

2. [デバイスマネージャー]タブを開く。 

3. [ユニパーサルシリアルバスコント□-ラー]内の 
[ SANYO に R - BSO ] をダブルク U ックする。 

4. 「このデバイスは正常に動作していまず」と表示 
されていれ1ず^インス!-ールは正しくおこなわれ 
ています。 

※この表示び出ない場合は、巧度インストールし 
なおしてください。 

28ページ 「 US 目ドライバのインス! — ル 
( Winclows 98/98 SE のみ)」参照 


46 



















原 因 

ネットワークドライブび割り当て6れている 

解み方法 

ネットワークドライブが割り当て5れていると、ドライブ 
レタ ー( ドライブ名を表すアルファベット)びぶつかり、 

U ムーバブルディスクが作成されない場合びあるの 
で、ネットワークドライブの割り当てを変更してから再 
度接続してください。ネットワークドライブの割り当て 
についてはネットワーク管理ちなどにお聞さ < ださし、。 


FAT " と表示されて動作でをない 


原 因 

FAT 管理システムのエラー 

解決方法 

フォーマット(初期化）してください。 

2己ぺージ「内容をフォーマットする」参照 
40ぺージ r バソコンで本機をフォーマットする」参照 


そ 

の 

他 
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お手入れについて 

お手入れ 


柔日かい巧でふいてください。汚れびひどいとさは、柔5かい巧でか5 
ぶさをして < ださい。 

♦ ベンジンやアル]-ル、シンナーなどでふいたりしますと、変質変色 
することびありまずので使巧しないで<ださい。また、殺虫剤ちかか5 
ないよラにごを意ください。 

温度上昇について 

本機を長時間お使いになると、本体の温度び上昇することびあります 
び、故障ではありません。 
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主な仕様 


巧蔵^モ U 
对応日 S 
録音時間 


目 4 M 巨 

Windows XP / Me /2 日日日/98/吕 8 SE 
約已時間（内蔵マイク□ングモード時） 

約3時間（内蔵マイクスタンタードモード時) 


録再周波数特性 ： 2日日〜3.日日日 Hz (内蔵 マイク □ングモード時) 

2日日〜曰.日日日 Hz (内蔵 マイク スタンダードモード時) 


録巧フオーマット 
再生周波数 
サンプリング周波数 
再生対応ビットレート 
S / N 比 
出力端モ 


動作温度 
定格出力 
電源 

電池持続時間 


MP 3 形式 
20 kHz 〜 20 Hz 
] 色〜 44.1 kHz 
16 -192 kbps 
82服 
US 巨 

ステレオヘッドホン3.己巧ミニ（市販品） 
ステレオが部マイク（サービス対応部品） 

+己で〜+3日で 

1 OmW + 1 OmW ( l 日 n 負荷時、 」 EITA / DC ) 
単4おアルカリ乾電池 X 2本 
アルカリ乾電池日時間30分(連続録音時間） 
アルカ I 」乾電池 ] 日時間3日分健続再生時間) 


《連続録音再生時間 I よ電池の種類メーカー、保管状 


態、使用条件、使巧周囲温度などによって変わりま 


最大が形寸法 

質量 

付属品 


す。上記の時間はあくまで目まであり、保話するちの 
ではありません。 

幅34 X 高さ]17 X 奧行き 24 mm 
(巧りたたみ時） 

約 74 g (電池含む） 

単4形アルカリ乾電池 （2) 

専用 USB 接続ケーブル （1) 

取扱説明書(保証書付） （1) 


そ 

の 

他 


※本機の仕様およびか観は、改良のため予告なく変更することびありますび、 
ご了承ください。 

※包装箱の品番の末尾のアルファベット文字は色表示の記号です。色は異なつ 
てち操作方法と仕様は同じです。 
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巧証書とアフターヴービス 

保証書について 


♦ この商品には保証書びついています。お買い上げの際販売店び発行 
します。 

♦ 所定事項の記入をご確認のラえ内容をよくお読みになって、大切に保 
管して < ださい。 

♦ 保証期間は、お買い上げ曰より 1 年間です。 


保証書について 


調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書の44ページか5ををラー度ご覧になってお調べくださし、。 

それでち具合の悪いとさはヴービスへ 

お買い上げ店か、または r お宮さまご相談窓□」にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

保証書の規逊こ従し\お買い上げの販売店び修理させていただきます。 
製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理こより機能び維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理 
し、たします。 

部品の保有期間について 

デジタルボイスレ]-ダの補修用性能部品(製品の磯自陡維持するため 
にお要な部品)の最低保有期間は、製造巧ち切り樓6年間です。この部品 
保有期間を修理可能な期間とさせていただをます。保有期間び経過した 
後ら故障箇所によっては修理巧能の場含びありますので、お買い上げ 
店または r お宮さまご相談窓□」にご相談ください。 
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お客をまご相談窓口 

まずはお買い上げ販売店へ 

家電製品についてのご相談や修理のご依頼 f よお買い上げ販売店 
へお申し出ください。 


転居されたり、贈答品などでお困りの場合は 

下記の相談窓口にお問い含わせください。 

総合相談窓口：家電製品についての全般的なご相談 
修理相談窓口：修理サービスについてのご相談 


[ 総合相談窓 □ ' 

北海道地区 

S 札幌 

(011)290-1 己 22 

東北地区 

a 仙台 

(022)714-61 37 

関東地区 

S 東京 

(日 3)381 己-… 1 

中部•北陸地区 

狂 名ち屋 

(0 已 2) 已 33 -巳 24 己 

近畿•四国地区 

a 大阪 

(06) 巨 994-9 已 70 

中国地区 

a 広島 

(082) 已 44 -目 03 目 

九州•ホ縄地区 

a 福岡 

(092)2 色 3-7 巨 29 


そ 

の 

他 


〒 1 ] 3-8434 東京都又京区本郷 3-1 日- 1 已 
♦大阪お客さまセンター 
FAX (0 色）日 9 白 4 -白己]日 
〒己 70-8 目 77 大阪府守□市京阪本通 3 -己-己 


相談受付時間月曜日〜±曜曰(祝曰および当社の休日を除く） 
白:日日〜] 2:00. 13:00〜17:00 


郵梗 ’ FAX でご相談される場合は 

♦東京お宮さまセンター 

FAX の 3 ) 円 
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[化海道] 

札 幌 


(011)831-9201 干003 -00 13 


(0138)22-6745 
(0144) 33-34 吕] 
(0166)22-2421 
(0] 已 7)23-4 呂 7] 
(0] 已 4)22-1 巳7色 
(0] 巳己） 24-4973 


干040 -0036 
〒〇已 3-0042 
干070 -0073 
干090 -0037 
干08已 -002] 
干080-001巨 


札幌市白石区中央兰条 
4-1-36 

函館市東雲町 2-4 
苦ル牧巿三光町 2-2 -已 
旭川市曙化3菜 7-3-3 
j ヒ見市山下町 4-7- 14 
訓路市浪花町 7-7 
帯に市西6条南 5-3-8 


東北地区 


東北地区出張修理のご相談窓 □ »仙台 （02 吕 )38 吕-吕213 
修理ご相談窓 □ 〇仙台 （022)38 吕-己61巨 


盾森県] 




青 

森 

(017)729-3401 

干030 -0141 

八 

戸 

(0178)28-9 吕2己 

干03日-1103 

[秋田県] 




秋 

田 

(0] 8) 呂62-色已己] 

干010 -092 己 

[岩手県] 




盛 

岡 

の 19)63 己-013巨 

干020 -08 巨3 

[山お県] 




山 

形 

(023)64] -1769 

干990 -2432 

悟城尉 




仙 

心 

(022)384-0444 

干98]-]22己 

[福島県] 




郡 

山 

(024)94 己-色793 

干9已 3-01]] 


1-7 


総合相談窓 □ 


受付時間月曜曰〜±曜曰(祝曰および当社の休曰を除く) 
日:00〜 ] 2:00、 ] 3:00-17:30 


I _北海道地区 

化海道地区出張修理のご相談窓 Ds 札幌 （011)833-7888 
修理ご相談窓 □ な札幌 （011)831 -曰吕00 


館牧川見路広 

函苦化化訓帯 
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関東地区 


関東地区出張修理のご相談窓 □ 
修理ご相談窓 □ 


fi 東京 （03) 己30吕 -3401 
狂東京 （03) 337吕-已701 


[東京都] 




城 

化 

(03)39 己 8-1 2巨] 

干] 73-0021 

板橋区弥生町72-己 

江 

東 

(03)3 巨8已 -8] 巨6 

干] 3已 -0071 

江東区亀戸 1-8 -已 

城 

東 

(03)3607-3191 

干] 2己-00己1 

暮飾区新宿 4-10-1 已 

城 

南 

(03)3421-5171 

干]已 4-0003 

世田谷区野ミ尺3-己 -3 

城 

西 

(03)3376-3361 

干]己]-0073 

渋谷区苗碌 3-1-13 

府 

中 

(042)3 已 4-772] 

干]扫 3-004 已 

府中市美好町 2-3-1 

[山梨尉 




甲 

府 

(0 已已 ）226-2 已巨] 

干400 -003 已 

甲府市飯田 4-9-1 4 

[神奈川県] 




横 

浜 

(04 已 )939-028] 

〒吕 24-00 已4 

横お市都筑区佐江戸の788 
實±商工第ニビル 

横 

須賀 

(04 已 8) 已已 -83 巨2 

〒吕37-曰〇巨2 

横須賀巿浦郷町 
已 -293]-22 

平 

碌 

(04 已 3) 已已 -392 已 

干2已 4-00 14 

平碌市四之宮 5-10-4 

相 

模原 

(042)742-2272 

干 228-080 已 

相模原市豊町 17-1] 

[埼玉県] 




大 

宮 

(048) 巨已 4-23] 9 

干 330-003 扫 

さいたま巿宮原町 1-30 

坂 

戸 

(049)284-8900 

干3已 0-02 M 

坂戸市千代田己- 3- 17 

[千葉県] 




千 

葉 

(043)241-731 1 

〒吕6己-002己 

千葉巿中央区問屋町 5-20 

鎌 

ヶ谷 

(047)441-01 11 

干 273-010 己 

鎌ヶ谷巿鎌ヶ谷7-日-已日 

けち木県] 




宇 

都宮 

(028) 巨已 3-28]] 

干 321-010 已 

き都宮市上横田町1302-12 

[群馬県] 




太 

田 

(0276)46-3821 

干 373-08 己2 

太田市新井町21 1-2 

局 

崎 

(027)3 已 2-1] 己] 

干370-0001 

高崎市中尾町池の 44] 

[获城県] 




水 

戸 

(029)2 已] -4] 2己 

干31 1-41 己2 

水戸市河■和田 3-238 巨-] 

二） 

<ば‘ 

(0298) 已 4-47 己] 

干3曰 0-3261 

つくば巿花畑 2-1 已 -3 


そ 

の 

他 


S3 







[愛知県] 

名古 
岡 

簡岡県] 

静 

沼 

お 

[長野県] 

松 

長 


[岐阜県] 

岐 阜 

[王重県] 

津 

[石川県] 

金 ミ尺 

[富山県] 

富 山 

[福井県] 

福 井 


(052) 4已]-316] 
〔0已已 4)23-34] 8 

〔〇已 4)2 已 1-41 已1 
〔0已已）日已 3-1 000 
〔〇已 3)4 已] -8 已8已 

〔02已 3)2 巨-1107 
〔02已 ）299-9 己01 


〔〇已 8)24 巨- 34] 7 
〔〇已 9)228-8 12已 
〔07已 )237-78] 1 
〔07已 )422-7020 
〔077巨）22-巨082 


干4已 3-0804 
干 444-00 已已 

干420 -08 13 
干4]0-08已] 
干43已 -00 16 

干390 -083 曰 
干 388-8006 


〒已 01-6006 
〒己] 4-0838 
干920 -00 已2 
干 939-82 1 ] 
干 9] 8-823] 


名古屋市中村区黄金日-10 
岡崎市柿田町 1-2 

静岡巿長沼88己 
沼津巿真砂町3-] 

お松巿和田町7日 5-2 

お本市高宮東 1-3 已 
長野市禱ノ井御幣リ I 字 
東松島1000 -2 

羽島郡岐南町伏屋 1-3 已 

津巿岩田町 10-3 

金ミ尺市割出町巨37 

富山市二□町 1-13-8 

福井巿問屋町1 -1 7 


1 関ま±也区（つづさ） 1 

[新漏県] 

新 漏 

長 岡 

上 越 

(02 已 ）28 己-2431 
(02 已 8)24-070 已 
(02 已已 ）43-3 己3已 

干9已〇 -0 日 7] 新漏巿近江244 
干940 -0029 長岡市東蔵王 2-3-4 已 
〒目 42-0074 上越市石橋 2-3-9 

1 

中部 

化区 1 

中部地区 

修理ご相談窓 □ 

S— 宮 （0 已 86)71 ■巨9巨0 


屋崎 岡津松 本野 
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阪 

姫 

洲 

[京都府] 

京 

福 知 

[滋賀県] 

大 


[大阪府] 

大 販 

大販南 

大販東 
販 和 

[奈良県] 

奈 良 

[和歌山県] 
和歌山 
[兵庫県] 

神 戸 


(0 巨） 6992-623 己 
(06)6761-4 已〇〇 

(0729)6 已 -18]] 
(072)221-8571 

(0744)22-7 扫88 

(073)436-31 10 

(078)6 巳]-39已1 

(日 6)643 吕 -3401 
(07 白 2) 白 6-2141 
(07 白 9)22-2702 

(07 己）巨 72-0 扫77 
(0773)27-34 已8 


〒已 70-0086 
〒已 43-000] 

〒已 78-0903 
〒已 90-09 己9 


守□市竹町 4- 13 
大阪市天王寺区上本町 
已 -1-1 4兰洋ビル 2 F 
東大販市今米 2-3-2 曰 
巧市大町西 3-1-1 已 


〒巨 34-0837 權原市曲川町 7-1-31 
〒巨 4]-0006 和歌山市中島369 
〒巨己 2-0897 


干6巨]-0026 
〒巨 70-098] 
〒巨己 6-0] 0] 

〒巨01-8]02 
干620 -08 己6 


神戸市兵庫区駅南通 
2 - 1 - 1 ] 

お崎市水堂町 4-17-6 
姫路市西庄字八町108 
洲本市納字横竹308 -] 

京都市南区上鳥あ!菅田町 4] 
福巧山市±師宮町 1- 日6 


(077) 已4己-4221〒已 20-2] 34大津市;顧田 1-]- 已 


そ 

の 

他 


I _近畿地区 

近畿地区出張修理のご相談窓□狂大阪 （06)4 吕已 0-8400 
修理ご相談窓 □ な大阪 （0 巨)69目3-吕吕己1 


神路本 都山 津 
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I _ 四国地区 

四国地区出張修理のご相談窓口 a 高松 （0 日 7) 扫 44-83 吕1 


盾"隔] 



四 

国 

(087)843-1840 

[愛媛県] 



松 

山 

(089)971-3342 

[高知県] 



局 

知 

(088)8 已 0-0229 

[徳島県] 



徳 

島 

(088)699-4131 


干 761-0104 
干 791-8036 
干781-已]0色 
干 771-0219 


高お市高松町217日-10 

松山巿高岡町148-] 

高知市介良乙1044 

板野郡お茂町告木野字 
八北開拓1己 0-2 


中 国 区 


中国地区修理ご相談窓 □ 

[広島県] 

広 島 （082)293-6 已]1 

福 山 （084) 日2已 -34 己已 

[岡山県] 

岡 山 （08 已 ）24 已 -1 已34 

[山□県] 

山 □ (083)973-3391 

[鳥取県] 

鳥 取 （0 扫已 7)24-2930 

[島根県] 

お 江 （08 己 2)23-1 183 


e 広島 （082)293 -巨已11 


干 733-00 12広島市西区中に 3- 17-己 
干720 -0077 福山市南本庄 3-1-48 


干700 -0973 岡山市下中野703-101 


干7己 4-0024 吉敷郡か郡町若草町2-已 
〒已 80-0843 鳥取市南吉方 3- 107 
〒已日 0-00 17お江市西ま田 4-1-14 
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I _ 九州地区 

九州地区修理ご相談窓 □ 狂福岡 （0 目吕)曰吕扫 -341 4 


[福岡県] 


福 

岡 

(092)928-3414 

:!ヒ九 


(093) 己2]-己28已 

义留 

米 

(0 日 42)2]-3 已34 

[長崎県] 

長 

崎 

(曰9己）824-已曰28 

佐世 

保 

(09 已 6)31-763 已 

[熊本県] 

熊 

本 

(日日巨）3已 7-1 122 

[大分県] 

大 

分 

(097) 己 43-34 已4 

[宮崎県] 

宮 

崎 

(098 己) 29-3441 

[鹿巧島県] 


鹿巧 

島 

(099)2 己]- 46] 已 


干8 18-8534 筑紫野市紫 6-1-] 

干 802-0023 北九州市か倉化区下富野 
2-10-28 

干83曰-00已2义留ホ巿上津町字 
ホ坂 1890-2 


干8己 0-00 12長崎巿本ミ啊町922 
干8己 7-1 162佐世保市卸本町 17-1 


干86 1-4] 06熊本巿南高江町 3-2-88 
干870-日822大分巿大道町 3-4-32 
干88。-。。3巨宮崎市巧ヶ島町観免883 
干8日 0-00 已8鹿巧島市東郡元町] 1-10 


L か縄地区 」 

[沖縄県] 

沖縄 （098)944 -已018 〒白日 3-01 03沖縄県西原町か那覇] 303 

沖縄三洋販売(株)サービス部 

(01 1002 q) 

上言己のお宮さまご相談窓□の名祕所在化電話番号は、変更することびあります 
のでご了承ください。 
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無料修理規定 


お買い上げの曰から保記期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書をに 
がった使巧状態で故障した場合に I よ本書記載内容にもとづ去、お買い上げの販売 
店び無料修理いたしますので、商品と本書をご持参ご提示ください。 

1 . 保証期間でを;欠のよラな場をには有料修理となります。 

イ.使巧上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 

凸お買し)上げ後の取り付け場所の移觀落下、弓|っ越し、輸送等による故障 
または損傷。 

八.火災•地震•水善•落雷-その他の天変地異ならびに公害や異常電圧その 
他の外部要因による故障または損傷。 

二.取扱説明書に記載されている使用条件じ(列で使巧した場合の故障また 
は損傷。 

ホ.本書の提示びない攝合。 

へ.本書にお買い上げ年月曰、お客様名、販売店名の記入びない場を、ある 
いは字句を書さ換えられた場合。 

卜.消耗品の交撰 • 仕様変更など。 

2. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

3. ご贈答品等で本書に記入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お 
客様ご相談窓□」をご覧のラえ、ちよりの窓□にお問い合わせ<ださい。 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です 。 Effective only in Japan . 

已.本書は再発行いたしませんので紛失しないよラ大切に保管してくださし、。 

修理メモ 

r \ 


\_ ノ 

この保証書は本書に明示した期 P 哥条件のちとにおいて無料修理をお約まするち 
のです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するをのではあ 
りませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げ 
の販売店または「お客さまご相談窓□」にお問いをわせください。 

• 保証期間び経過した後の修理についての詳細は r 保詔書とアフターサービス」 
の項をご覧ください。 
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電池残量 
動作環境 


索引 


ア行 

液晶ノ くネル . 


. 9 

MP 3 . 


...7、34、4 已 

立巨 

S ま . 


..致]日、] 8 

エクスプ□ーラ 


. 3 已 

力行 


列部マイク . a 12 

故障かな？と思ラまえに ...44 〜47 
誤作動防止(ホールド機旨封 ......... 21 

乾電池 . 己、] 〇〜 ] 1 


サ行 

再生 . 


. 17 

削除 . 


.…. 24、39 

ジョグスイッチ 


. a 17 

夕行 


八行 


パソコンからのファイル転送 

. 34〜37 

パソコンから取りがす ....... 42-43 

パソコンに接続 . 34 

早送り、早戻し .19-20 

付属品 . 7 

ビープ音 . 22 

フォーマット(初期化）2已、40〜41 

プレイモード . 23 

ヘッドホン . 12 

ホールド機能 . 21 



U ムーバプルディスク…. 

. 38 

録旨 . 

.... 13-15 

録音時間 . 

… la 26 

録音モード . 

. 13 

US 曰 K ライバ . 

.... 28〜33 


そ 

の 

他 


17 
12 
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